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TUCK’S POSTKARTE 
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CARTE POSTALE. 


POSTCARD. 
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Q \ Der Kolner Dom. Die Kaiserglocke ist im 
& z siidlichen Turm aufgehangt und wiegt 27000 kg. 

c > Sie wurde im Jahre 1874 aus dem Metall von 22 er- 

o 5 beuteten franzosischen Kanonen hergestellt und 

^ I beansprucht zu ihrer Bedienung 24 Mann. Hire Holie 

* * betragt 3,7 m, ihr Durchmesstr am Schlagring 3,42 m. 

•- £ Sie ist die groBte und schwerste der Glocken, die 

<u ° geljiutet werden. 
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